
AUFNAHME ( Ansicht out Verdrahtungsebene ) 
















































Anschlusse siehe 
20 050 BI.2 





542 200.7 
STROMVERSORGUNG 
BJ10K IlMTAHMfl 
POWER SUPPLY 



Position der Bauelemente 
Pacnono>KeHMe AeTanew 
Component Location 



A 












